دليل التجارب والاختبارات ‏ القسم 1 اختبار تحديد الرطوبة الطبيعية 


التجرية 1.1... 


اختبار تحديد الرطوبة الطبيعية 
501 01 3م6011 عابنا 11015 01 11111131011 اماع بزم13601:3 
(71 -2216 دللا اكة) 


1 تعريف: :121411111011 

الرطوبة الطبيعية هي النسبة المئوية لوزن الماء الموجود في عينة من التربة إلى وزن هذه العينة جافة. 
1 الغاية من التجربة: 56006 

هو تحديد المحتوى المائي (الرطوية الطبيعية). 

1 الأجهزة المستخدمة: 5ناأة:031م8 

1 فرن تجفيف كهربائي آلي الضبط يمكن تثبيت درجة حرارته عند 105 - 110 م". 

2 - ميزان حساس بدقة 0.01 غرام, 

3 - مجموعة علب من الألمنيوم أو أي معدت مقاوم للصدأ والتآكل أو التحلل نتيجة تكرار عملية التسخين 
والتبريد. لهذه العلب أغطية محكمه لمنع تسرب الرطوبة من عينة التربة أو امتصاصها للرطوبة من الجو. 


الشكل 1.1 ميزان حساس لقياس الرطوبة مع جفنة تحوي عينة من التربة. 
1 الطريقة: 11658100 
1 توزن العلب وهي فارغة وحجافة ونظيفة مع الغطاء (1م). 
2 نضع كمية معينة من التربة في الوعاء و نزن التربة الرطبة مع الوعاء وهي مغطاة (702), 
حيث يؤخذ ثلاثون غراماً من التربة الناعمة: أو حوالي 300 غراماً من التربة المخلوطة أو 3 كغ من التربة 
الخشنة:. وتوضع وهي مفككة في العلبة ذات المقياس المناسبء وتغطى لمنع تسرب الرطوبة وتوزن العلبة 
بعد ذلك بدقة 0.1 غرام. 
3 - يزال غطاء العلبة وتوضع العينة في فرن درجة حرارته 105 - 110 م لمدة 24 ساعة . 
إذا احتوت التربية على نسبة من الجص أو الجير, فلا يجوز أن تتجاوز درجة حرارة المصدرف زان برط موي 
حيث يمكن أن يستغرق التجفيف مدة أكثر من 24 ساعة. كما يمكن اعتبار أن العينة قد جففت إذا كان 
الفرق بين وزنيها في مرتين متتاليتين يفصل بينهما 4 ساعات لا يزيد عن 0.190 
4 تنقل العلبة بمحتوياتها من الفرن وتغطى بالغطاء حتى تبرد. 
5 توزن العلبة مغطاة بمحتوياتها من التربة المجففة (523). 
1 الحسابات: 3610135اباءاة©) 
يتم حساب النسبة المئوية لمحتوى الرطوبة للعينة منسوب الى الوزن الجاف لها من المعادلة التالية: 


الس ا 7 


1 تسجيل النتائج: 5أااناوع8 


دليل التجارب والاختبارات ‏ القسم 1 اختبار تحديد الرطوبة الطبيعية 


تسجل النتائج في الجدول رقم 1.1.1 ثم تحسب النسبة المئوية لمحتوى الرطوبة لأقرب عددين. 


المشروع: رقم العينة : 
وقع : عمق العينة: 
تاريخ أخذ العينة: وصف التربة: 
جدول رقم (1.1) نتائج اختبار تعيين محتوى الرطوبة للتربة 


رقم العلبة 
وزن العلبة فارغة (:51) غرام 
زن العلبة + وزن العينة رطبة (02) غرا 


وزن العلبة + وزن العينة حافة (203 ) غرام 
وزن الماء ( وم - 502 ) غرام 
وزن العينة جافة ()مط -03 ) غرام 


محتوى الرطوبة ون[ (7995- الاك - إلا 
11 - ولكم 


